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L I B R O 



DEL TEMPIO DI GIOVE TONANTE. Cap. XIX. 

I VEGGONO alleradici delCampidoglio alcuni ueftigi del feguente Tem 
pio,il quale diconoalcuni,che era diGioueTonante,&chefu edificato da Au" 
gufto per ilpericolo,ch’eglipafs6quando nella guerra Cantabrica in un uiagoio 
ch’eglifaceuadinotte,fulaLettigadoueegli era dentro,percofta da unafaetta 
dalla quale fu morto un feruo,che u’era auanti,fenzafar punto di otfefa alia perlb- 

na di eifo Augufto . Del che io dubito alquanto , perche gli ornamenti , che ui ii 

ueggono lono uuorati delicatifsimamente con bellifsimi intagh,& e cola manifefta che a 1 tempi di 
Augufto leopercli faceuano piu fode,come li uede nel Portico di SantaMariaRitondaedificato 
daM. Agrippa,chethnoltofcmplice,&inaltri edificij ancora. Vogliono alcuni che le colonne 
che lono quiui , foflero del ponte, che f ece fare Caligula ,1a quale opinione ho moftrato qui apprcf- 
fo come e del tutto falla . Lo afpetto di quefto Tempio era quello , che ft dice Dipteros , doe alato 
doppio,e ben uero che nella parte uerfoilCampidoglio non ui era portico. Ma per quello, c'ho 
olferuato in altri edificij fabricati uicino a i inonti, mi do a credere che in quefta parte egli fuife 1'atto 
comedimoftralaPiantajcioe ch’egli hauelfe un muro grofsifsimo,ilqualechiudelfe laCella,&i 
Portici,& lafciatoui alquanto di fpacio un’altro muro con contraforti , che entralfero nel Monte. 
Percioche in tai cafi faceuano gli Antichi il primo muro molto grolfo , accioche l’humiditanon pe- 
netralfe nella parte di dentro deU’Edificio,& faceuano l’altro muro con contraforti, accioche fulle 
attoareggereilcontinuocaricodelmontese lalciauano il detto Ipacio traruno,eraltrodeidetti 
muri ; perche l’acque,che dal monte fcendelfero ini raunate hauelfero libero il corfo loro , & in tal 
modo non facelfero alcun danno alia fabrica . La maniera di quefto T empio era la Picnoftilos . Lo 
Architraue,& il Fregio nella fronte erano ad un piano , accio potelfe capirc l’intaglio dell’infcrittio- 
ne,& ancora ui li ueggono alcune lettere. L’ouolo della cornice fopra il fregio c diuerlo daquanti 
io ne habbia ancora ueduti , & quefta uarieta , eflendoui in quefta cornice due mani di ouoli , efatta 
molto giudiciofamente. I Modiglioni di quefta cornice lono cofi dilpofti che al diritto delle colon- 
ne uieneuncampo,& non un modiglione,come anchoin alcune altre cornici : tutto cheregolcr- 
mentefidebba fare, che al diritto del mezo delle colonne uenga un modiglione. E perche perli 

difegni de i palfati T empij fi comprendono i diritti ancho di quefto ; io ne ho fatto lolo due tauole . 


NELLA Prima u e la Pianta . 

A, E‘ lo Ipacio tra li dui muri. 

B , Sono i contraforti, che entrano nel Monte. 

C , Sono i Ipacij tra i contraforti . 


Nella Seconda i membri particolari del portico . 

A, E la Bala. 

B , Il Capitello . 

C , L’ Architrauc , il Fregio, e la Cornice. 

D, IlSoffittodell’Architrauetrale colonne. 



